Po diugotrwalej, dzielnej walce z nieuleczalng 


chorobą, 12 listopada 1977 roku zmarla 


Ewa 


Naczkowska-Buc 


AKTORKA 


ZESPOLU ARTYSTYCZNEGO TEATRU STARE- 

GO IM. H. MODRZEJEWSKIEJ W KRAKOWIE. 

URODZONA 27. VIII. 1937 R. W WARSZAWIE, 

PO UKONCZENIU PWST W KRAKOWIE PRA- 

COWALA NA SCENACH TEATROW SOSNOWCA, 
BIELSKA I NOWEJ HUTY. 


OPUŚCIŁA NA ZAWSZE UKOCHANĄ SCENĘ 
I NAJBLIŻSZYCH. 


Wyprowadzenie Zmarłej z Domu Pogrzebowego na 
cmentarzu Rakowickim w Krakowie nastąpi w Środe 
dnia 16 listopada 1977 r. o godzinie 14.00 


MĄŻ, BRACIA Z BRATOWYMI, BRATANKOWIE, 
RODZINA I PRZYJACIELE. 


MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO 
USŁUG KOMUNALNYCH 
w Krakowie 
Feart eluzowy Nr 1. Hakowriclro 28 tel 579.94 


D. Z4%8408/77 —*730 


